31.   Arbeitsaufwand zur Herstellung von Druckluft.               147
daher
L = 2,303 jp0 v0 log -£- +pv —p0vQ .
^o Wegen j>#=jp0v0 (Isotherme) ist daher
£ = 2,303 p0v0 log £ ........... (1)
.   -P°
fiir 1 kg Luft.    Fiir ein beliebiges Luftgewicht 6r vom Anfangsvolumen V0 ist die Arbeit (rmal so groB, also wegen G-v0 = VQ
LG = 2,303 p0F0 log £  ..........  .(2)
Fiir 1 cbm Saugluft, V0 = 1, ist also
JC0 = 2,303^0 log J-  ..........   (2 a)
Po Fiir ein beliebiges Druckluftvolumen V wird wegen
i y = 2, daher fiir 1 cbm Druckluft (F= 1) die Betriebsarbeit in mkg
X (1 cbm) = 2,303 p log ^-(^ in kg/qm)   ....   (3)
Die Betriebsarbeit ist, wie man sieht, bei isothermiscner Verdichtung (aber nur bei dieser) gleich der absoluten Verdichtungsarbeit.
Die bei der isothermischen Verdichtung abzuleitende Warme ist fiir 1 kg Luft A LI Gal (Abschn. *23), also im vorliegenden Falle das Warmeaquivalent der Betriebsarbeit. Dies sind
-     23303 « = -427-
fiir 1 kg Luft, oder
cbm) = j fur 1 cbm Saugluft oder
<2(lobm) = ^ log^-Cal fiir 1 cbm Druckluft.
b) Adiabatische Verdichtung.   Hier ist
Lt = -j ----- - -(pv — PQVQ) (nach Abschn. '24)
K "~~ 1
daher
Es ist demnach
Z = HV,
d. h. die Betriebsarbeit ist /c = l,4mal so groB als die absolute Verdichtungsarbeit.    Diese ist nach Abschn. 24
10*er dem isothermischen Vor-gang moglichst nahe zu kommen. Bei der adiabatischen Verdichtung bleibt zwar die ganze abs. Verdichtungsarbeit als Warme in der Luft. Bis zum Verwendungsort der Druckluft [geht jedoch diese Warme durch Leitung und
